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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2386 

25 Σεπτεμβρίου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. Οίκ. 36090 

Κατάργηση και διατήρηση κενών σργανικών θέσεων μό¬ 
νιμου προσωπικού στο Δήμο Θέρμης Νομού Θεσσα¬ 
λονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του 
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α') και ει¬ 
δικότερα του άρθρου 33 παρ. Ια για την κατάργηση 
κενών οργανικών θέσεων, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010 - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α'). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστα¬ 
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α'). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε¬ 
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α'). 


5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α') «Διορι¬ 
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα¬ 
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31.10.2011 εγκύ¬ 
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

7. Την υπ’ αριθμ. 12237/3.4.2013 (ΦΕΚ 1058/Β72013) δι- 
απιστωτική πράξη του Δημάρχου Θέρμης. 

8. Το από 15.4.2013 εισηγητικό έγγραφο του Δημάρχου 
Θέρμης για διατήρηση κενών οργανικών θέσεων επί 
των πινάκων Β'. 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Την κατάργηση στο Δήμο Θέρμης Νομού Θεσσαλο¬ 
νίκης εξήντα τριών (63), επί συνόλου εκατόν δεκαεπτά 
(117), κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, που 
υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των 
θέσεων που προβλέπονται στους Θργανισμούς Εσωτε¬ 
ρικής Υπηρεσίας των πρώην Δήμων Θέρμης, Βασιλικών 
και Μίκρας, όπως αυτές εμφαίνονται στον κατωτέρω 
πίνακα, καθώς και τη διατήρηση πενήντα τεσσάρων 
(54) θέσεων κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αι¬ 
τιολόγησης: 
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Ο.Ε.Υ. πρώην ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

α/α 

ΚΑΤΗΓΘΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΘΥ 
(ΠΘΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ- 
ΠΛΗΡΟΦΘΡΙΚΟΥ) 

0 

1 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης 
και Πληροφορικής είναι μια νεοσύστατη υπη¬ 
ρεσία. Από τους 3 Δήμους οι οποίοι συνενώ¬ 
θηκαν, μόνο ο Δήμος Θέρμης είχε Γραφείο 
προγραμματισμού, το οποίο μάλιστα ήταν 
υποστελεχωμένο με έναν (1) υπάλληλο. Οι 
αρμοδιότητες της νέας αυτής Διεύθυνσης 
επεκτείνονται σε ένα ευρύτατο πεδίο δρα¬ 
στηριοτήτων που συνδέονται με τη σύντα¬ 
ξη Επιχειρησιακών Σχεδίων, Προγραμμάτων 
Δράσης, Κανονισμών αλλά και ελέγχου εφαρ¬ 
μογής των προγραμμάτων, απολογισμού και 
ποιοτικής αποτίμησης. Στην ίδια διεύθυνση 
εντάσσεται και η υπηρεσία Πληροφορικής που 
σήμερα στελεχώνεται από 2 υπαλλήλους ΤΕ 
Πληροφορικής ενώ πρέπει να υποστηρίζει 
μηχανογραφικά συστήματα και πληροφορική 
τεχνολογία σε 4 κεντρικά κτίρια και 10 του¬ 
λάχιστον περιφερειακές υπηρεσίες. 

2 

ΠΕ5 

ΜΗΧΑΝΘΑΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 

ΗΑΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 

ΜΗΧΑΝΘΑΟΓΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 

1 

Οι πολεοδομικές αρμοδιότητες στο Δήμο 
Θέρμης είναι ένα εντελώς νέο αντικείμενο. 
Κατά τη μεταφορά της αρμοδιότητας μετα¬ 
φέρθηκε και μέρος του προσωπικού της πο¬ 
λεοδομίας της ανατολικής Θεσσαλονίκης, η 
οποία εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της 
περιοχής. Στο προσωπικό της πολεοδομίας 
υπηρετεί μόνο ένας Μηχανολόγος Μηχανι¬ 
κός που είναι επιφορτισμένος με το έργο του 
ελέγχου των μηχανολογικών προδιαγραφών 
όλων των οικοδομικών αδειών. Κρίνεται επι¬ 
βεβλημένη η δυνατότητα μελλοντικής στε- 
λέχωσης του τμήματος με προσωπικό αυτής 
της ειδικότητας καθώς και ηλεκτρολόγων μη¬ 
χανολόγων. Σημειώνουμε ότι δεν υπηρετούν 
στο Δήμο υπάλληλοι με αυτές τις ειδικότητες. 

3 

ΠΕ12 ΧΗΜΙΚΩΝ 

(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ- 

ΛΟΓΩΝ) 

0 

1 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
δημιουργήθηκε με τον οργανισμό του νέου 
Δήμου Θέρμης και είναι αρμόδια για την προ¬ 
στασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, 
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλο¬ 
ντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων 
και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτή¬ 
των, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων 
πρασίνου, τη λειτουργία των κοιμητηρίων, 
των δημοτικών σφαγείων και της ενεργει¬ 
ακής διαχείρισης. Ως νεοσύστατη υπηρεσία 
έχει ανάγκη από στελέχωση με εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό καθώς και με εργα- 
τοτεχνικό προσωπικό που θα υλοποιεί τους 
σχεδιασμούς της Διεύθυνσης. Στη Διεύθυνση 
αυτή σήμερα υπηρετούν μόνο ένας (1) Γεωπό- 
νος, πέντε (5) εργάτες και δύο (2) κηπουροί, οι 
περισσότεροι προερχόμενοι από τον παλαιό 
Δήμο Θέρμης. Η ενίσχυση του τμήματος με 
προσωπικό είναι απαραίτητη. 
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4 

ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του νέου Δήμου Θέρμης 
μετά και τη συνένωση με τα τεχνικά γραφεία 
των πρώην Δήμων Μίκρας και Βασιλικών παρου¬ 
σιάζουν μια σχετική επάρκεια σε επιστημονικό 
προσωπικό. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε 
ότι υπάρχουν οι εξής ελλείψεις που πρέπει να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη: Το Τμήμα των Ηλε- 
κτρομηχανολογικών'Εργων και Σηματοδότησης 
λειτουργεί με έναν τεχνικό υπάλληλο ΤΕ με 
ανάθεση παράλληλων καθηκόντων με αποτέλε¬ 
σμα να μην μπορεί να αντεπεξέλθει με επάρκεια 
στον όγκο των εισηγήσεων, μελετών και επιβλέ¬ 
ψεων που σχετίζονται με το τεχνικό έργο της 
Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα αρμοδιότητες όπως ο 
έλεγχος των ανελκυστήρων απαιτούν την πα¬ 
ρουσία ειδικευμένων μηχανικών ΠΕ αλλά και ΤΕ. 
Στο Δήμο λειτουργεί εγκατάσταση επεξεργα¬ 
σίας υγρών λυμάτων ενώ σχεδιάζεται και νέος 
σταθμός βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, 
δίχως όμως να υπάρχουν στελέχη που θα μπο¬ 
ρούσαν να στηρίξουν τεχνικά και επιστημονικά 
τις απαραίτητες αυτές υποδομές. 

5 

ΠΕ9 

ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

(ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

0 

1 

Οι αρμοδιότητες της γεωργικής ανάπτυξης 
προκύπτουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Στον νέο Δήμο Θέρμης 
εντάχθηκαν οι πρώην Δήμοι Βασιλικών και Μί¬ 
κρας των οποίων η οικονομία χαρακτηριζόταν 
από υψηλό ποσοστό συμμετοχής της πρωτο¬ 
γενούς παραγωγής. Θερμοκηπιακές μονάδες 
κηπευτικών αλλά και ανθοκομικών ειδών, κτη- 
νοτροφικές μονάδες, αμπελώνες και εντατικές 
καλλιέργειες συνθέτουν το μωσαϊκό της αγρο¬ 
τικής παραγωγής του νέου Δήμου. Το Γραψείο 
Γεωργικής Ανάπτυξης θα αποτελέσει ένα δυ¬ 
ναμικό κέντρο χάραξης και εφαρμογής κρίσι¬ 
μων πολιτικών για την ανάπτυξη της γεωργίας, 
καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυ¬ 
σμού στις εστίες του. Το γραφείο αυτό δεν στε¬ 
λεχώνεται σήμερα από κανέναν υπάλληλο. Με 
βάση τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από 
το Ν. 3852/2010 θεωρούμε τη διατήρηση αυτών 
των κενών θέσεων ως απαραίτητες, αφού στην 
ουσία το Γ ραφείο αυτό θα υποκαταστήσει τα 
καταργηθέντα Γ ραφεία Γ εωργικών Εφαρμογών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

6 

ΠΕ11 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

0 

1 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Θργάνωσης 
και Πληροφορικής είναι μια νεοσύστατη υπηρε¬ 
σία. Από τους 3 Δήμους οι οποίοι συνενώθηκαν, 
μόνο 0 Δήμος Θέρμης είχε Γ ραφείο προγραμ¬ 
ματισμού, το οποίο μάλιστα ήταν υποστελε¬ 
χωμένο με έναν (1) υπάλληλο. Θι αρμοδιότητες 
της νέας αυτής Διεύθυνσης επεκτείνονται σε 
ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων που συν¬ 
δέονται με τη σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδί¬ 
ων, Προγραμμάτων Δράσης, Κανονισμών αλλά 
και ελέγχου εφαρμογής των προγραμμάτων, 
απολογισμού και ποιοτικής αποτίμησης. Στην 
ίδια διεύθυνση εντάσσεται και η υπηρεσία Πλη¬ 
ροφορικής που σήμερα στελεχώνεται από 2 
υπαλλήλους ΤΕ Πληροφορικής ενώ πρέπει να 
υποστηρίζει μηχανογραφικά συστήματα και 
πληροφορική τεχνολογία σε 4 κεντρικά κτίρια 
και 10 τουλάχιστον περιφερειακές υπηρεσίες. 
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7 

ΠΕ14 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

0 

1 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου δη- 
μιουργήθηκε με τον οργανισμό του νέου Δήμου 
Θέρμης και είναι αρμόδια για την προστασία 
και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτε¬ 
κτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με 
τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθ¬ 
μιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και 
για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη 
λειτουργία των κοιμητηρίων, των δημοτικών 
σφαγείων και της ενεργειακής διαχείρισης. Ως 
νεοσύστατη υπηρεσία έχει ανάγκη από στελέ- 
χωση με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπι¬ 
κό καθώς και με εργατοτεχνικό προσωπικό που 
θα υλοποιεί τους σχεδιασμούς της Διεύθυνσης. 
Στη Διεύθυνση αυτή σήμερα υπηρετούν μόνο 
ένας (1) Γεωπόνος, πέντε (5) εργάτες και δύο 
(2) κηπουροί, οι περισσότεροι προερχόμενοι 
από τον παλαιό Δήμο Θέρμης. Η ενίσχυση του 
τμήματος με προσωπικό είναι απαραίτητη. 

8 

ΠΕ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
& ΜΜΕ 

0 

1 

Το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσί¬ 
ων Σχέσεων έχει μια σειρά από αρμοδιότητες 
όπως η υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτι¬ 
κής του Δήμου, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
των προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών, 
η επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων του 
Δήμου, η ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας 
του Δήμου, καθώς και την ευθύνη των σχέσεων 
επικοινωνίας του Δήμου με όλους τους δημό¬ 
σιους και ιδιωτικούς φορείς. Το γραφείο αυτό 
στελεχώνεται σήμερα από έναν υπάλληλο ΠΕ 
- Διοικητικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι¬ 
καίου αορίστου χρόνου που εξυπηρετούσε τις 
ανάγκες του πρώην Δήμου Θέρμης. Ωστόσο, 
μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης 
ο νέος Δήμος Θέρμης αποτελείται πλέον από 
17 οικισμούς ενώ οι πρώην Δήμοι Μίκρας και 
Βασιλικών δεν είχαν στελεχωμένο αντίστοιχο 
γραφείο για την υποστήριξη όλων των παρα¬ 
πάνω. Κατά συνέπεια θεωρούμαι τη διατήρηση 
της θέσης αυτής ως απαραίτητη. 

9 

ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2 

0 


10 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

0 

1 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου δη- 
μιουργήθηκε με τον οργανισμό του νέου Δήμου 
Θέρμης και είναι αρμόδια για την προστασία 
και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτε¬ 
κτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με 
τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθ¬ 
μιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και 
για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη 
λειτουργία των κοιμητηρίων, των δημοτικών 
σφαγείων και της ενεργειακής διαχείρισης. Ως 
νεοσύστατη υπηρεσία έχει ανάγκη από στελέ- 
χωση με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπι¬ 
κό καθώς και με εργατοτεχνικό προσωπικό που 
θα υλοποιεί τους σχεδιασμούς της Διεύθυνσης. 
Στη Διεύθυνση αυτή σήμερα υπηρετούν μόνο 
ένας (1) Γεωπόνος, πέντε (5) εργάτες και δύο 
(2) κηπουροί, οι περισσότεροι προερχόμενοι 
από τον παλαιό Δήμο Θέρμης. Η ενίσχυση του 
τμήματος με προσωπικό είναι απαραίτητη. 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

4 

9 
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α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 




1 

ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

1 

1 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμσύ και Εθελσντισμού περιλαμβάνει 
αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου σε μο¬ 
νάδες κοινωνικής προστασίας, τη μέριμνα 
για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνι¬ 
κής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη 
αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. 
Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται η έκδοση πι- 
στοπσιητικών οικονσμικής αδυναμίας και μια 
σειρά ακόμη από σύνθετες και πρωτόγνωρες 
για τσυς Δήμσυς διαδικασίες που σχετίζο¬ 
νται και με την προαγωγή και προάσπιση της 
δημόσιας υγείας. Επιπλέον μεριμνά για την 
εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για 
την υποστήριξη μαθητών σχολείων, πχ ίδρυση 
και λειτσυργία βιβλισθηκών. Η στελέχωση με 
ειδικευμένο προσωπικό καθώς και έναν διοικη¬ 
τικό υπάλληλο θα διευκολύνει τον Δήμο στην 
ανάληψη των αρμοδιστήτων αυτών. Σήμερα 
στο τμήμα αυτό υπηρετεί μόνο ένας διοικη¬ 
τικός υπάλληλος, με ανάθεση παράλληλων 
καθηκόντων και δεν υπάρχσυν υπάλληλσι με 
εξειδικευμένες γνώσεις. 

2 

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες τσυ νέου Δήμου Θέρ¬ 
μης μετά και τη συνένωση με τα τεχνικά 
γραφεία των πρώην Δήμων Μίκρας και Βα¬ 
σιλικών παρσυσιάζουν μια σχετική επάρκεια 
σε επιστημσνικό προσωπικό. Ωστόσο πρέπει 
να επισημάνουμε ότι υπάρχουν οι εξής ελλεί¬ 
ψεις που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη: 
Το Τμήμα των Ηλεκτρομηχανολογικών'Εργων 
και Σηματοδότησης λειτσυργεί με έναν τε¬ 
χνικό υπάλληλο ΤΕ με ανάθεση παράλληλων 
καθηκόντων με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να αντεπεξέλθει με επάρκεια στον όγκο των 
εισηγήσεων, μελετών και επιβλέψεων που 
σχετίζονται με το τεχνικό έργο της Υπη¬ 
ρεσίας. Επιπρόσθετα αρμοδιότητες όπως ο 
έλεγχος των ανελκυστήρων απαιτσύν την πα¬ 
ρουσία ειδικευμένων μηχανικών ΠΕ αλλά και 
ΤΕ. Στο Δήμο λειτουργεί εγκατάσταση επε¬ 
ξεργασίας υγρών λυμάτων ενώ σχεδιάζεται 
και νέας σταθμός βιολογικής επεξεργασίας 
λυμάτων, δίχως όμως να υπάρχσυν στελέχη 
πσυ θα μπσρούσαν να στηρίξσυν τεχνικά και 
επιστημονικά τις απαραίτητες αυτές υποδο¬ 
μές. Επιπρόσθετα, στον Ο.Ε.Υ. υπάρχουν μια 
σειρά από ειδικότητες τεχνιτών όπως ηλε- 
κτρσλόγων, δομικών που κρίνονται απαραί¬ 
τητες λόγω και της ανάγκης συντήρησης των 
σχσλικών μσνάδων τσυ νέου Δήμου οι οποίες 
ξεπερνούν τις πενήντα (50). 
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3 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
(ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

0 

1 

Οι αρμοδιότητες της γεωργικής ανάπτυξης 
προκύπτουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Στον νέο Δήμο Θέρ¬ 
μης εντάχθηκαν οι πρώην Δήμοι Βασιλικών 
και Μίκρας των οποίων η οικονομία χαρα¬ 
κτηριζόταν από υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
της πρωτογενούς παραγωγής. Θερμοκηπιακές 
μονάδες κηπευτικών αλλά και ανθοκομικών 
ειδών (Βασιλικά), κτηνοτροφικές μονάδες (Πε¬ 
ριστερά), αμπελώνες (Κάτω Σχολάρι, Νέο Ρύ- 
σιο) και εντατικές καλλιέργειες συνθέτουν το 
μωσαϊκό της αγροτικής παραγωγής του νέου 
Δήμου. Το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης θα 
αποτελέσει ένα δυναμικό κέντρο χάραξης και 
εφαρμογής κρίσιμων πολιτικών για την ανά¬ 
πτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση 
του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του. Το 
γραφείο αυτό δεν στελεχώνεται σήμερα από 
κανέναν υπάλληλο. Με βάση τις αρμοδιότη¬ 
τες που προβλέπονται από το Ν. 3852/2010 
θεωρούμε τη διατήρηση αυτών των κενών 
θέσεων ως απαραίτητες, αφού στην ουσία 
το Γραφείο αυτό θα υποκαταστήσει τα κα- 
ταργηθέντα Γραφεία Γεωργικών Εφαρμογών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

4 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
(ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

0 

1 

Οι αρμοδιότητες της γεωργικής ανάπτυξης 
προκύπτουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Στον νέο Δήμο Θέρ¬ 
μης εντάχθηκαν οι πρώην Δήμοι Βασιλικών 
και Μίκρας των οποίων η οικονομία χαρα¬ 
κτηριζόταν από υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
της πρωτογενούς παραγωγής. Θερμοκηπιακές 
μονάδες κηπευτικών αλλά και ανθοκομικών 
ειδών (Βασιλικά), κτηνοτροφικές μονάδες (Πε¬ 
ριστερά), αμπελώνες (Κάτω Σχολάρι, Νέο Ρύ- 
σιο) και εντατικές καλλιέργειες συνθέτουν το 
μωσαϊκό της αγροτικής παραγωγής του νέου 
Δήμου. Το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης θα 
αποτελέσει ένα δυναμικό κέντρο χάραξης και 
εφαρμογής κρίσιμων πολιτικών για την ανά¬ 
πτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση 
του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του. Τ ο 
γραφείο αυτό δεν στελεχώνεται σήμερα από 
κανέναν υπάλληλο. Με βάση τις αρμοδιότη¬ 
τες που προβλέπονται από τον ν. 3852/2010 
θεωρούμε τη διατήρηση αυτών των κενών 
θέσεων ως απαραίτητες, αφού στην ουσία 
το Γραφείο αυτό θα υποκαταστήσει τα κα- 
ταργηθέντα Γ ραφεία Γ εωργικών Εφαρμογών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

5 

ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2 

0 
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6 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 

0 

1 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του νέου Δήμου Θέρ¬ 
μης μετά και τη συνένωση με τα τεχνικά 
γραφεία των πρώην Δήμων Μίκρας και Βα¬ 
σιλικών παρουσιάζουν μια σχετική επάρκεια 
σε επιστημονικά προσωπικό. Ωστόσο πρέπει 
να επισημάνουμε ότι υπάρχουν οι εξής ελλεί¬ 
ψεις που πρέπει να ληψθούν σοβαρά υπόψη: 
Το Τμήμα των Ηλεκτρομηχανολογικών'Εργων 
και Σηματοδότησης λειτουργεί με έναν τε¬ 
χνικό υπάλληλο ΤΕ με ανάθεση παράλληλων 
καθηκόντων με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να αντεπεξέλθει με επάρκεια στον όγκο των 
εισηγήσεων, μελετών και επιβλέψεων που 
σχετίζονται με το τεχνικό έργο της Υπη¬ 
ρεσίας. Επιπρόσθετα αρμοδιότητες όπως ο 
έλεγχος των ανελκυστήρων απαιτούν την πα¬ 
ρουσία ειδικευμένων μηχανικών ΠΕ αλλά και 
ΤΕ. Στο Δήμο λειτουργεί εγκατάσταση επε¬ 
ξεργασίας υγρών λυμάτων ενώ σχεδιάζεται 
και νέος σταθμός βιολογικής επεξεργασίας 
λυμάτων, δίχως όμως να υπάρχουν στελέχη 
που θα μπορούσαν να στηρίξουν τεχνικά και 
επιστημονικά τις απαραίτητες αυτές υποδο¬ 
μές. Επιπρόσθετα, στον Θ.Ε.Υ. υπάρχουν μια 
σειρά από ειδικότητες τεχνιτών όπως ηλε¬ 
κτρολόγων, δομικών που κρίνονται απαραί¬ 
τητες λόγω και της ανάγκης συντήρησης των 
σχολικών μονάδων του νέου Δήμου οι οποίες 
ξεπερνούν τις πενήντα (50). 

7 

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

0 

1 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών πρόκει¬ 
ται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στα επό¬ 
μενα χρόνια. Η διατήρηση της θέσης αφορά 
στη στελέχωση του τμήματος Εσόδων 

8 

ΤΕ 

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙ¬ 
ΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

0 

1 

Η συνένωση των Δήμων στο πλαίσιο του 
Ν. 3852/2010 δημιουργεί την αναγκαιότητα 
για αναδιοργάνωση του αρχείου όλων των 
υπηρεσιών. Στο αρχείο των παλαιών Δήμων 
αλλά και στα κατά τόπους αρχεία των 17 
πρώην κοινοτήτων που συναποτελούν τον 
νέο Δήμο Θέρμης βρίσκονται ιστορικά ντο¬ 
κουμέντα αλλά και άλλα έγγραφα που είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμα για τόσο για την ιστορία 
όσο και για τη παρούσα λειτουργία. Κανείς 
από τους πρώην Δήμους δε διατηρούσε ορ¬ 
γανωμένο αρχείο. 0 νέος Δήμος Θέρμης 
εξασφάλισε τους σχετικούς χώρους και με 
τη στελέχωση με ειδικούς θα διασφαλιστεί 
η ορθή διαχείριση του αρχειακού υλικού του 
Δήμου. 


ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

3 

7 


α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 




1 

ΔΕ2 ΕΠΟΠΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

0 

1 

Η στελέχωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης με την ειδικότητα ΔΕ Επο¬ 
πτών Καθαριότητας κρίνεται ως αναγκαία 
από τη στιγμή που δεν υπηρετούν υπάλληλοι 
με αυτή την ειδικότητα 
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2 

ΔΕ6 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

0 

1 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του νέου Δήμου Θέρ¬ 
μης μετά και τη συνένωση με τα τεχνικά 
γραφεία των πρώην Δήμων Μίκρας και Βα¬ 
σιλικών παρουσιάζουν μια σχετική επάρκεια 
σε επιστημονικά προσωπικό. Ωστόσο πρέπει 
να επισημάνουμε ότι υπάρχουν οι εξής ελλεί¬ 
ψεις που πρέπει να ληψθούν σοβαρά υπόψη: 
Το Τμήμα των Ηλεκτρομηχανολογικών'Εργων 
και Σηματοδότησης λειτουργεί με έναν τε¬ 
χνικό υπάλληλο ΤΕ με ανάθεση παράλληλων 
καθηκόντων με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να αντεπεξέλθει με επάρκεια στον όγκο των 
εισηγήσεων, μελετών και επιβλέψεων που 
σχετίζονται με το τεχνικό έργο της Υπη¬ 
ρεσίας. Επιπρόσθετα αρμοδιότητες όπως ο 
έλεγχος των ανελκυστήρων απαιτούν την πα¬ 
ρουσία ειδικευμένων μηχανικών ΠΕ αλλά και 
ΤΕ. Στο Δήμο λειτουργεί εγκατάσταση επε¬ 
ξεργασίας υγρών λυμάτων ενώ σχεδιάζεται 
και νέος σταθμός βιολογικής επεξεργασίας 
λυμάτων, δίχως όμως να υπάρχουν στελέχη 
που θα μπορούσαν να στηρίξουν τεχνικά και 
επιστημονικά τις απαραίτητες αυτές υποδο¬ 
μές. Επιπρόσθετα, στον Ο.Ε.Υ. υπάρχουν μια 
σειρά από ειδικότητες τεχνιτών όπως ηλε¬ 
κτρολόγων, δομικών που κρίνονται απαραί¬ 
τητες λόγω και της ανάγκης συντήρησης των 
σχολικών μονάδων του νέου Δήμου οι οποίες 
ξεπερνούν τις πενήντα (50). 

3 

ΔΕ6 ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) 

1 

0 


4 

ΔΕ28 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

2 

2 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του νέου Δήμου Θέρ¬ 
μης μετά και τη συνένωση με τα τεχνικά 
γραφεία των πρώην Δήμων Μίκρας και Βα¬ 
σιλικών παρουσιάζουν μια σχετική επάρκεια 
σε επιστημονικό προσωπικό. Ωστόσο πρέπει 
να επισημάνουμε ότι υπάρχουν οι εξής ελλεί¬ 
ψεις που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη: 
Το Τ μήμα των ΗλεκτρομηχανολογικώνΈργων 
και Σηματοδότησης λειτουργεί με έναν τε¬ 
χνικό υπάλληλο ΤΕ με ανάθεση παράλληλων 
καθηκόντων με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να αντεπεξέλθει με επάρκεια στον όγκο των 
εισηγήσεων, μελετών και επιβλέψεων που 
σχετίζονται με το τεχνικό έργο της Υπη¬ 
ρεσίας. Επιπρόσθετα αρμοδιότητες όπως ο 
έλεγχος των ανελκυστήρων απαιτούν την πα¬ 
ρουσία ειδικευμένων μηχανικών ΠΕ αλλά και 
ΤΕ. Στο Δήμο λειτουργεί εγκατάσταση επε¬ 
ξεργασίας υγρών λυμάτων ενώ σχεδιάζεται 
και νέος σταθμός βιολογικής επεξεργασίας 
λυμάτων, δίχως όμως να υπάρχουν στελέχη 
που θα μπορούσαν να στηρίξουν τεχνικά και 
επιστημονικά τις απαραίτητες αυτές υποδο¬ 
μές. Επιπρόσθετα, στον Ο.Ε.Υ. υπάρχουν μια 
σειρά από ειδικότητες τεχνιτών όπως ηλε¬ 
κτρολόγων, δομικών που κρίνονται απαραί¬ 
τητες λόγω και της ανάγκης συντήρησης των 
σχολικών μονάδων του νέου Δήμου οι οποίες 
ξεπερνούν τις πενήντα (50). 
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5 

ΔΕ35 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗ- 
ΠΟΥΡΩΝ - 
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ- 
ΚΗΠΟΥΡΩΝ - 
ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ 

3 

2 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
δημιουργήθηκε με τον οργανισμό του νέου 
Δήμου Θέρμης και είναι αρμόδια για την προ¬ 
στασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, 
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλο¬ 
ντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων 
και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτή¬ 
των, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων 
πρασίνου, τη λειτουργία των κοιμητηρίων, 
των δημοτικών σφαγείων και της ενεργει¬ 
ακής διαχείρισης. Ως νεοσύστατη υπηρεσία 
έχει ανάγκη από στελέχωση με εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό καθώς και με εργα- 
τοτεχνικό προσωπικό που θα υλοποιεί τους 
σχεδιασμούς της Διεύθυνσης. Στη Διεύθυνση 
αυτή σήμερα υπηρετούν μόνο ένας (1) Γεωπό- 
νος, πέντε (5) εργάτες και δύο (2) κηπουροί, οι 
περισσότεροι προερχόμενοι από τον παλαιό 
Δήμο Θέρμης. Η ενίσχυση του τμήματος με 
προσωπικό είναι απαραίτητη. 


ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

6 

6 


α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 




1 

ΥΕ2 ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

1 

Η στελέχωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης με την ειδικότητα ΥΕ Επι¬ 
στατών Καθαριότητας κρίνεται ως αναγκαία 
από τη στιγμή που δεν υπηρετούν υπάλληλοι 
με αυτή την ειδικότητα 

2 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ 
(ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗ¬ 
ΠΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣ- 
ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙ¬ 
ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

15 

7 

Η στελέχωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης με την ειδικότητα ΥΕ Ερ¬ 
γατών κρίνεται ως αναγκαία από τη στιγμή 
που ο αριθμός των εργατών είναι σημαντικά 
μικρός για να ανταπεξέλθει στη στοιχειώδη 
καθαριότητα των 14 δημοτικών και τοπικών 
κοινοτήτων και 3 οικισμών του Δήμου. 

3 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 

0 

1 

Είναι επιτακτική ανάγκη για μία (1) καθαρί¬ 
στρια, καθόσον οι υπηρεσίες είναι διάσπαρτες 
σε διάφορα δημοτικά κτίρια και ο καθαρισμός 
του δεν είναι δυνατός με μία υπάλληλο που 
υπηρετεί σε αυτόν τον κλάδο 


ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

16 

9 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

29 

31 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ο.Ε.Υ. πρώην ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

1 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του νέου Δήμου 
Θέρμης μετά και τη συνένωση με τα τεχνι¬ 
κά γραφεία των πρώην Δήμων Μίκρας και 
Βασιλικών παρουσιάζουν μια σχετική επάρ¬ 
κεια σε επιστημονικά προσωπικά. Ωστάσο 
πρέπει να επισημάνουμε άτι υπάρχουν οι 
εξής ελλείψεις που πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπάψη: Το Τμήμα των Ηλεκτρο- 
μηχανολογικώνΈργων και Σηματοδάτησης 
λειτουργεί με έναν τεχνικά υπάλληλο ΤΕ 
με ανάθεση παράλληλων καθηκάντων με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντεπεξέλ- 
θει με επάρκεια στον άγκο των εισηγήσε¬ 
ων, μελετών & επιβλέψεων που σχετίζονται 
με το τεχνικά έργο της Υπηρεσίας. Επι- 
πράσθετα αρμοδιάτητες άπως ο έλεγχος 
των ανελκυστήρων απαιτούν την παρουσία 
ειδικευμένων μηχανικών ΠΕ αλλά και ΤΕ. 
Στο Δήμο λειτουργεί εγκατάσταση επε¬ 
ξεργασίας υγρών λυμάτων ενώ σχεδιάζε¬ 
ται και νέος σταθμός βιολογικής επεξερ¬ 
γασίας λυμάτων, δίχως όμως να υπάρχουν 
στελέχη που θα μπορούσαν να στηρίξουν 
τεχνικά και επιστημονικά τις απαραίτητες 
αυτές υποδομές. Επιπρόσθετα, στον Θ.Ε.Υ. 
υπάρχουν μια σειρά από ειδικότητες τε¬ 
χνιτών όπως ηλεκτρολόγων, δομικών που 
κρίνονται απαραίτητες λόγω και της ανά¬ 
γκης συντήρησης των σχολικών μονάδων 
του νέου Δήμου οι οποίες ξεπερνούν τις 
πενήντα (50). 

2 

ΠΕ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 


3 

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

0 

1 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασί¬ 
νου δημιουργήθηκε με τον οργανισμό του 
νέου Δήμου Θέρμης και είναι αρμόδια για 
την προστασία και αναβάθμιση του το¬ 
πικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολι¬ 
τιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των 
καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των 
σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για 
τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη 
λειτουργία των κοιμητηρίων, των δημο¬ 
τικών σφαγείων και της ενεργειακής δι¬ 
αχείρισης. Ως νεοσύστατη υπηρεσία έχει 
ανάγκη από στελέχωση με εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό καθώς και με ερ- 
γατοτεχνικό προσωπικό που θα υλοποιεί 
τους σχεδιασμούς της Διεύθυνσης. Στη 
Διεύθυνση αυτή σήμερα υπηρετούν μόνο 
ένας (1) Γεωπόνος, πέντε (5) εργάτες και 
δύο (2) κηπουροί, οι περισσότεροι προ¬ 
ερχόμενοι από τον παλαιό Δήμο Θέρμης. 
Η ενίσχυση του τμήματος με προσωπικό 
είναι απαραίτητη. 
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4 

ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ) 

0 

1 

Η στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας 
κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη εξαι- 
τίας του ότι η γεωγραφική έκταση του 
νέου «Καλλικρατικού» Δήμου είναι σήμε¬ 
ρα 384.31 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σ 
πληθυσμός τσυ Δήμου έχει αυξηθεί από 
36.276 κάτοικους (σύμψωνα με την απο- 
γραφή της ΕΣΥΕ του 2001) σε 53.070 


ΣΥΝΟΑΟ ΠΕ 

1 

4 


α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 




1 

ΤΕ 

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ) 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

0 

1 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες τσυ νέου Δήμου 
Θέρμης μετά και τη συνένωση με τα τεχνι¬ 
κά γραφεία των πρώην Δήμων Μίκρας και 
Βασιλικών παρουσιάζουν μια σχετική επάρ¬ 
κεια σε επιστημονικό προσωπικό. Ωστόσσ 
πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν οι 
εξής ελλείψεις που πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη: Το Τμήμα των Ηλεκτρο- 
μηχανολογικών Έργων και Σηματοδότη¬ 
σης λειτουργεί με έναν τεχνικό υπάλληλο 
ΤΕ με ανάθεση παράλληλων καθηκόντων 
με απστέλεσμα να μην μπορεί να αντε- 
πεξέλθει με επάρκεια στον όγκο των ει¬ 
σηγήσεων, μελετών και επιβλέψεων πσυ 
σχετίζονται με το τεχνικό έργο της Υπηρε¬ 
σίας. Επιπρόσθετα αρμοδιότητες όπως ο 
έλεγχος των ανελκυστήρων απαιτούν την 
παρουσία ειδικευμένων μηχανικών ΠΕ αλλά 
και ΤΕ. Στα Δήμσ λειτουργεί εγκατάσταση 
επεξεργασίας υγρών λυμάτων ενώ σχεδιά¬ 
ζεται και νέος σταθμός βιολσγικής επεξερ¬ 
γασίας λυμάτων, δίχως όμως να υπάρχουν 
στελέχη που θα μπορούσαν να στηρίξουν 
τεχνικά και επιστημονικά τις απαραίτητες 
αυτές υποδομές. Επιπρόσθετα, στον Ο.Ε.Υ. 
υπάρχουν μια σειρά από ειδικότητες τε¬ 
χνιτών όπως ηλεκτρολόγων, δομικών που 
κρίνονται απαραίτητες λόγω και της ανά¬ 
γκης συντήρησης των σχολικών μονάδων 
του νέου Δήμου οι οποίες ξεπερνούν τις 
πενήντα (50). 

2 

ΤΕ 

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ) 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

1 

0 


3 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. 

0 

1 

Η συνένωση των Δήμων στο πλαίσιο του 
Ν. 3852/2010 δημιουργεί την αναγκαιότητα 
για αναδιοργάνωση του αρχείου όλων των 
υπηρεσιών. Στο αρχείο των παλαιών Δή¬ 
μων αλλά και στα κατά τόπους αρχεία των 
17 πρώην κοινοτήτων που συναποτελούν 
τον νέο Δήμο Θέρμης βρίσκονται ιστορικά 
ντοκουμέντα αλλά και άλλα έγγραφα που 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τόσο για την 
ιστορία όσο και για τη παρούσα λειτουρ¬ 
γία. Κανείς από τους πρώην Δήμους δε 
διατηρούσε οργανωμένο αρχείο. Ο νέος 
Δήμος Θέρμης εξασφάλισε τους σχετικούς 
χώρους και με τη στελέχωση με ειδικούς 
θα διασφαλιστεί η σρθή διαχείριση του 
αρχειακού υλικού του Δήμου. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4 

ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ) 

2 

0 


5 

ΤΕ 

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

0 

1 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του νέου Δήμου 
Θέρμης μετά και τη συνένωση με τα τε¬ 
χνικά γραφεία των πρώην Δήμων Μίκρας 
και Βασιλικών παρουσιάζουν μια σχετι¬ 
κή επάρκεια σε επιστημονικό προσωπι¬ 
κό. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι 
υπάρχουν οι εξής ελλείψεις που πρέπει 
να ληφθούν σοβαρά υπόψη: Το Τμήμα 
των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 
Σηματοδότησης λειτουργεί με έναν τε¬ 
χνικό υπάλληλο ΤΕ με ανάθεση παράλ¬ 
ληλων καθηκόντων με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να αντεπεξέλθει με επάρκεια 
στον όγκο των εισηγήσεων, μελετών & 
επιβλέψεων που σχετίζονται με το τεχνικό 
έργο της Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα αρμο¬ 
διότητες όπως ο έλεγχος των ανελκυστή¬ 
ρων απαιτούν την παρουσία ειδικευμένων 
μηχανικών ΠΕ αλλά και ΤΕ. Στο Δήμο 
λειτουργεί εγκατάσταση επεξεργασίας 
υγρών λυμάτων ενώ σχεδιάζεται και νέος 
σταθμός βιολογικής επεξεργασίας λυμά¬ 
των, δίχως όμως να υπάρχουν στελέχη 
που θα μπορούσαν να στηρίξουν τεχνικά 
και επιστημονικά τις απαραίτητες αυτές 
υποδομές. Επιπρόσθετα, στον Ο.Ε.Υ. υπάρ¬ 
χουν μια σειρά από ειδικότητες τεχνιτών 
όπως ηλεκτρολόγων, δομικών που κρίνο- 
νται απαραίτητες λόγω και της ανάγκης 
συντήρησης των σχολικών μονάδων του 
νέου Δήμου οι οποίες ξεπερνούν τις πε¬ 
νήντα (50). 


ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

3 

3 


α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 




1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

4 

2 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνω¬ 
σης και Πληροφορικής είναι μια νεοσύ¬ 
στατη υπηρεσία. Από τους 3 Δήμους οι 
οποίοι συνενώθηκαν, μόνο ο Δήμος Θέρ¬ 
μης είχε Γραφείο προγραμματισμού, το 
οποίο μάλιστα ήταν υποστελεχωμένο με 
έναν (1) υπάλληλο. Οι αρμοδιότητες της 
νέας αυτής Διεύθυνσης επεκτείνονται σε 
ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με τη σύνταξη Επιχειρησιακών 
Σχεδίων, Προγραμμάτων Δράσης, Κανονι¬ 
σμών αλλά και ελέγχου εφαρμογής των 
προγραμμάτων, απολογισμού και ποιοτι¬ 
κής αποτίμησης. 
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2 

ΔΕ ΑΕΝΑΡΟΑΝ- 
ΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 

1 

1 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
δημιουργήθηκε με τον οργανισμό του νέου 
Δήμου Θέρμης και είναι αρμόδια για την 
προστασία και αναβάθμιση του τοπικού 
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλή¬ 
λων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντή¬ 
ρηση των χώρων πρασίνου, τη λειτουργία 
των κοιμητηρίων, των δημοτικών σφαγεί¬ 
ων και της ενεργειακής διαχείρισης. Ως 
νεοσύστατη υπηρεσία έχει ανάγκη από 
στελέχωση με εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό καθώς και με εργατοτεχνικό 
προσωπικό που θα υλοποιεί τους σχεδι- 
ασμούς της Διεύθυνσης. Στη Διεύθυνση 
αυτή σήμερα υπηρετούν μόνο ένας (1) Γε- 
ωπόνος, πέντε (5) εργάτες και δύο (2) κη¬ 
πουροί, οι περισσότεροι προερχόμενοι από 
τον παλαιό Δήμο Θέρμης. Η ενίσχυση του 
τμήματος με προσωπικό είναι απαραίτητη. 


ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

5 

3 


α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 




1 

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 
ΘΥΡΩΡΩΝ 

0 

1 

Θεωρούμε ως απαραίτητη τη διατήρηση 
των θέσεων των κλητήρων αφού οι δια¬ 
κίνηση εγγράφων από και προς 17 κοινό¬ 
τητες και 4 διαφορετικά δημοτικά κτίρια 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με το 
υφιστάμενο δυναμικό των 2 κλητήρων που 
είναι και επιφορτισμένοι με τη διακίνηση 
και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας 
του Δήμου με μια σειρά από δημόσιες 
υπηρεσίες. 

2 

ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

1 

1 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

10 

11 



Ο.Ε.Υ. πρώην ΔΗΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣ 

α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧ/ΚΩΝ 

1 

0 


2 

ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ) 

2 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

3 

0 


α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 




1 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
(ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 

1 

0 
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2 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. 

0 

1 

Η συνένωση των Δήμων στσ πλαίσιο του 
Ν. 3852/2010 δημιουργεί την αναγκαιότη¬ 
τα για αναδιοργάνωση του αρχείου όλων 
των υπηρεσιών. Στο αρχείο των παλαιών 
Δήμων αλλά και στα κατά τόπους αρχεία 
των 17 πρώην κοινοτήτων που συναπο- 
τελούν τον νέο Δήμο Θέρμης βρίσκονται 
ιστορικά ντοκουμέντα αλλά και άλλα έγ¬ 
γραφα που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για 
τόσο για την ιστορία όσο και για τη πα¬ 
ρούσα λειτουργία. Κανείς από τους πρώ¬ 
ην Δήμους δε διατηρούσε οργανωμένο 
αρχείο. 0 νέος Δήμος Θέρμης εξασφά¬ 
λισε τους σχετικούς χώρους και με τη 
στελέχωση με ειδικούς θα διασφαλιστεί 
η ορθή διαχείριση του αρχειακού υλικού 
του Δήμου. Συνάμα, θεωρούμε ως απαραί¬ 
τητη τη διατήρηση των θέσεων των κλη¬ 
τήρων αφού οι διακίνηση εγγράφων από 
και προς 17 κοινότητες και 4 διαφορετικά 
δημοτικά κτίρια δεν μπορεί να πραγματο¬ 
ποιηθεί με το υφιστάμενο δυναμικό των 2 
κλητήρων που είναι και επιφορτισμένοι με 
τη διακίνηση και διεκπεραίωση της αλλη¬ 
λογραφίας του Δήμου με μια σειρά από 
δημόσιες υπηρεσίες. 

3 

ΤΕ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

0 

1 

Θι Τεχνικές Υπηρεσίες του νέου Δήμου 
Θέρμης μετά και τη συνένωση με τα τε¬ 
χνικά γραφεία των πρώην Δήμων Μίκρας 
και Βασιλικών παρουσιάζουν μια σχετι¬ 
κή επάρκεια σε επιστημονικό προσωπι¬ 
κό. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι 
υπάρχουν οι εξής ελλείψεις που πρέπει 
να ληφθούν σοβαρά υπάψη: Το Τμήμα 
των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 
Σηματοδότησης λειτουργεί με έναν τε¬ 
χνικό υπάλληλο ΤΕ με ανάθεση παράλ¬ 
ληλων καθηκόντων με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να αντεπεξέλθει με επάρκεια 
στον όγκο των εισηγήσεων, μελετών & 
επιβλέψεων που σχετίζονται με το τεχνικό 
έργο της Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα αρμο¬ 
διότητες όπως ο έλεγχος των ανελκυστή¬ 
ρων απαιτούν την παρουσία ειδικευμένων 
μηχανικών ΠΕ αλλά και ΤΕ. Στο Δήμο 
λειτουργεί εγκατάσταση επεξεργασίας 
υγρών λυμάτων ενώ σχεδιάζεται και νέος 
σταθμός βιολογικής επεξεργασίας λυμά¬ 
των, δίχως όμως να υπάρχουν στελέχη 
που θα μπορούσαν να στηρίξουν τεχνικά 
και επιστημονικά τις απαραίτητες αυτές 
υποδομές. Επιπράσθετα, στον Ο.Ε.Υ. υπάρ¬ 
χουν μια σειρά από ειδικότητες τεχνιτών 
όπως ηλεκτρολόγων, δομικών που κρίνο- 
νται απαραίτητες λόγω και της ανάγκης 
συντήρησης των σχολικών μονάδων του 
νέου Δήμου οι οποίες ξεπερνούν τις πε¬ 
νήντα (50). 
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4 

ΤΕ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

0 

1 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του νέου Δήμου 
Θέρμης μετά και τη συνένωση με τα τε¬ 
χνικά γραφεία των πρώην Δήμων Μίκρας 
και Βασιλικών παρουσιάζουν μια σχετι¬ 
κή επάρκεια σε επιστημονικά προσωπι¬ 
κό. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι 
υπάρχουν οι εξής ελλείψεις που πρέπει 
να ληφθούν σοβαρά υπόψη: Το Τμήμα των 
ΗλεκτρομηχανολογικώνΈργων και Σημα¬ 
τοδότησης λειτουργεί με έναν τεχνικό 
υπάλληλο ΤΕ με ανάθεση παράλληλων κα¬ 
θηκόντων με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να αντεπεξέλθει με επάρκεια στον όγκο 
των εισηγήσεων, μελετών και επιβλέψεων 
που σχετίζονται με το τεχνικό έργο της 
Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα αρμοδιότητες 
όπως ο έλεγχος των ανελκυστήρων απαι¬ 
τούν την παρουσία ειδικευμένων μηχανι¬ 
κών ΠΕ αλλά και ΤΕ. Στο Δήμο λειτουργεί 
εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών λυμά¬ 
των ενώ σχεδιάζεται και νέος σταθμός 
βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, δίχως 
όμως να υπάρχουν στελέχη που θα μπο¬ 
ρούσαν να στηρίξουν τεχνικά και επιστη¬ 
μονικά τις απαραίτητες αυτές υποδομές. 

5 

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟ- 
ΝΟΜΩΝ 

0 

1 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδεί¬ 
ας, Πολιτισμού και Εθελοντισμού περιλαμ¬ 
βάνει αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγ¬ 
χου σε μονάδες κοινωνικής προστασίας, 
τη μέριμνα για την εφαρμογή προγραμ¬ 
μάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύ¬ 
ουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδυνάτων πολιτών. Επιπλέον συμπεριλαμ- 
βάνεται η έκδοση πιστοποιητικών οικο¬ 
νομικής αδυναμίας και μια σειρά ακόμη 
από σύνθετες και πρωτόγνωρες για τους 
Δήμους διαδικασίες που σχετίζονται και 
με την προαγωγή και προάσπιση της δη¬ 
μόσιας υγείας. Επιπλέον μεριμνά για την 
εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων 
για την υποστήριξη μαθητών σχολείων, 
πχ ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 
Η στελέχωση με ειδικευμένο προσωπικό 
καθώς και έναν διοικητικό υπάλληλο θα 
διευκολύνει τον Δήμο στην ανάληψη των 
αρμοδιοτήτων αυτών. Σήμερα στο τμή¬ 
μα αυτό υπηρετεί μόνο ένας διοικητικός 
υπάλληλος, με ανάθεση παράλληλων κα¬ 
θηκόντων και δεν υπάρχουν υπάλληλοι με 
εξειδικευμένες γνώσεις. 

6 

ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ) 

2 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

3 

4 


α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 




1 

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

10 

0 
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2 

ΔΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

2 

1 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του νέου Δήμου 
Θέρμης μετά και τη συνένωση με τα τε¬ 
χνικά γραφεία των πρώην Δήμων Μίκρας 
και Βασιλικών παρουσιάζουν μια σχετι¬ 
κή επάρκεια σε επιστημονικά προσωπι¬ 
κό. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι 
υπάρχουν οι εξής ελλείψεις που πρέπει 
να ληφθούν σοβαρά υπόψη: Το Τμήμα 
των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 
Σηματοδότησης λειτουργεί με έναν τε¬ 
χνικό υπάλληλο ΤΕ με ανάθεση παράλ¬ 
ληλων καθηκόντων με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να αντεπεξέλθει με επάρκεια 
στον όγκο των εισηγήσεων, μελετών & 
επιβλέψεων που σχετίζονται με το τεχνικό 
έργο της Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα αρμο¬ 
διότητες όπως ο έλεγχος των ανελκυστή¬ 
ρων απαιτούν την παρουσία ειδικευμένων 
μηχανικών ΠΕ αλλά και ΤΕ. Στο Δήμο 
λειτουργεί εγκατάσταση επεξεργασίας 
υγρών λυμάτων ενώ σχεδιάζεται και νέος 
σταθμός βιολογικής επεξεργασίας λυμά¬ 
των, δίχως όμως να υπάρχουν στελέχη 
που θα μπορούσαν να στηρίξουν τεχνικά 
και επιστημονικά τις απαραίτητες αυτές 
υποδομές. Επιπρόσθετα, στον Ο.Ε.Υ. υπάρ¬ 
χουν μια σειρά από ειδικότητες τεχνιτών 
όπως ηλεκτρολόγων, δομικών που κρίνο- 
νται απαραίτητες λόγω και της ανάγκης 
συντήρησης των σχολικών μονάδων του 
νέου Δήμου οι οποίες ξεπερνούν τις πε¬ 
νήντα (50). 

3 

ΔΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 

0 

1 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνω¬ 
σης και Πληροφορικής είναι μια νεοσύ¬ 
στατη υπηρεσία. Από τους 3 Δήμους οι 
οποίοι συνενώθηκαν, μόνο ο Δήμος Θέρ¬ 
μης είχε Γραφείο προγραμματισμού, το 
οποίο μάλιστα ήταν υποστελεχωμένο με 
έναν (1) υπάλληλο. Οι αρμοδιότητες της 
νέας αυτής Διεύθυνσης επεκτείνονται σε 
ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με τη σύνταξη Επιχειρησιακών 
Σχεδίων, Προγραμμάτων Δράσης, Κανονι¬ 
σμών αλλά και ελέγχου εφαρμογής των 
προγραμμάτων, απολογισμού και ποιο¬ 
τικής αποτίμησης. Στην ίδια διεύθυνση 
εντάσσεται και η υπηρεσία Πληροφορικής 
που σήμερα στελεχώνεται από 2 υπαλ¬ 
λήλους ΤΕ Πληροφορικής ενώ πρέπει να 
υποστηρίζει μηχανογραφικά συστήματα 
και πληροφορική τεχνολογία σε 4 κεντρι¬ 
κά κτίρια και 10 τουλάχιστον περιφερει¬ 
ακές υπηρεσίες 

4 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 

0 

1 

Στον Ο.Ε.Υ. υπάρχουν μια σειρά από ει¬ 
δικότητες τεχνιτών όπως ηλεκτρολόγων, 
δομικών που κρίνονται απαραίτητες λόγω 
και της ανάγκης συντήρησης των σχολι¬ 
κών μονάδων του νέου Δήμου οι οποίες 
ξεπερνούν τις πενήντα (50). 
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5 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝ- 
ΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 

0 

1 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος κοι Προσίνου 
δημιουργήθηκε με τον οργονισμό του νέου 
Δήμου Θέρμης κοι είνοι ορμόδιο γιο την 
προστοσίο κοι ονοβάθμιση του τοπικού 
φυσικού, ορχιτεκτονικού κοι πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, με τη λήψη των κοτολλή- 
λων μέτρων κοι τη ρύθμιση των σχετικών 
δροστηριοτήτων, κοθώς κοι γιο τη συντή¬ 
ρηση των χώρων προσίνου, τη λειτουργία 
των κοιμητηρίων, των δημοτικών σφαγεί¬ 
ων και της ενεργειακής διαχείρισης. Ως 
νεοσύστατη υπηρεσία έχει ανάγκη απά 
στελέχωση με εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό καθώς και με εργατοτεχνικό 
προσωπικό που θα υλοποιεί τους σχεδια- 
σμούς της Διεύθυνσης. Στη Διεύθυνση αυτή 
σήμερα υπηρετούν μόνο ένας (1) Γεωπόνος, 
πέντε (5) εργάτες και δύο (2) κηπουροί, οι 
περισσότεροι προερχόμενοι από τον πα¬ 
λαιό Δήμο Θέρμης. Η ενίσχυση του τμήμα¬ 
τος με προσωπικό είναι απαραίτητη. 

6 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

0 

1 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του νέου Δήμου Θέρ¬ 
μης μετά και τη συνένωση με τα τεχνικά 
γραφεία των πρώην Δήμων Μίκρας και Βα¬ 
σιλικών παρουσιάζουν μια σχετική επάρκεια 
σε επιστημονικό προσωπικό. Ωστόσο πρέ¬ 
πει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν οι εξής 
ελλείψεις που πρέπει να ληφθούν σοβαρά 
υπόψη: Το Τμήμα των Ηλεκτρομηχανολογι- 
κών Έργων και Σηματοδότησης λειτουργεί 
με έναν τεχνικό υπάλληλο ΤΕ με ανάθεση 
παράλληλων καθηκόντων με αποτέλεσμα 
να μην μπορεί να αντεπεξέλθει με επάρ¬ 
κεια στον όγκο των εισηγήσεων, μελετών & 
επιβλέψεων που σχετίζονται με το τεχνικό 
έργο της Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα αρμο¬ 
διότητες όπως ο έλεγχος των ανελκυστή¬ 
ρων απαιτούν την παρουσία ειδικευμένων 
μηχανικών ΠΕ αλλά και ΤΕ. Στο Δήμο λει¬ 
τουργεί εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών 
λυμάτων ενώ σχεδιάζεται και νέος σταθμός 
βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, δίχως 
όμως να υπάρχουν στελέχη που θα μπορού¬ 
σαν να στηρίξουν τεχνικά και επιστημονικά 
τις απαραίτητες αυτές υποδομές. Επιπρό¬ 
σθετα, στον Θ.Ε.Υ. υπάρχουν μια σειρά από 
ειδικότητες τεχνιτών όπως ηλεκτρολόγων, 
δομικών που κρίνονται απαραίτητες λόγω 
και της ανάγκης συντήρησης των σχολικών 
μονάδων του νέου Δήμου οι οποίες ξεπερ¬ 
νούν τις πενήντα (50). 

7 

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

0 

1 

Στον Θ.Ε.Υ. υπάρχουν μια σειρά από ει¬ 
δικότητες τεχνιτών όπως ηλεκτρολόγων, 
δομικών που κρίνονται απαραίτητες λόγω 
και της ανάγκης συντήρησης των σχολι¬ 
κών μονάδων του νέου Δήμου οι οποίες 
ξεπερνούν τις πενήντα (50). 


ΣΥΝΟΔΟ ΔΕ 

12 

6 
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α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 




1 

ΥΕ ΚΑΗΤΗΡΩΝ 
ΘΥΡΩΡΩΝ 

0 

1 

Θεωρούμε ως απαραίτητη τη διατήρηση 
των θέσεων των κλητήρων αψού οι δια¬ 
κίνηση εγγράφων από και προς 17 κοινό¬ 
τητες και 4 διαφορετικά δημοτικά κτίρια 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με το υφι¬ 
στάμενο δυναμικό των 2 κλητήρων που 
είναι και επιφορτισμένοι με τη διακίνηση 
και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του 
Δήμου με μια σειρά από δημόσιες υπη¬ 
ρεσίες 

2 

ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

0 

1 

Η στελέχωση της Διεύθυνσης Καθαριότη¬ 
τας και Ανακύκλωσης με την ειδικότητα 
ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας κρίνεται ως 
αναγκαία από τη στιγμή που δεν υπηρε¬ 
τούν υπάλληλοι με αυτή την ειδικότητα 

3 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

6 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

6 

2 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

24 

12 



ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 
ΠΙΝΑΚΩΝ Β' 

63 

54 



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοίρή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5€ 


- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 


20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σό-ΓΟίτι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορψή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορψή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• ΗκαταβολήγίνεταισεόλεςτιςΔημόσιεςΟικονομικέςΥπηρεσίες(Δ.Ο.Υ.).Τοπρωτότυποδιπλότυπο(έγγραφοαριθμ.πρωτ.9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νινινι.βΙ.^{) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιι((ρ://νννννν.6ΐ.9Γ - β-πιαίΙ: νν6ΐ}πΐ38(6Γ.6ΐ@6(.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


* 02023862509130020 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 












































































